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O ODS 13, Ação contra a mudança global do clima, é o décimo terceiro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Ele pede: “tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos”. O acordo internacional que trata das metas de emissão de cada país é o Acordo de Paris, de 2015.
As metas
	Meta	O que pede (ONU)	No Brasil (Ipea)
	13.1	reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos do clima e às catástrofes naturais em todos os países	fala em riscos e impactos da mudança do clima e em desastres naturais
	13.2	incluir medidas sobre a mudança do clima nas políticas, estratégias e planos nacionais	integrar a Política Nacional sobre Mudança do clima (Lei 12.187/2009) às políticas e planos nacionais
	13.3	melhorar a educação, a conscientização e a capacidade das pessoas e das instituições sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce	inclui também os riscos e os impactos da mudança do clima
	13.a	cumprir o compromisso dos países desenvolvidos de mobilizar US$ 100 bilhões por ano, a partir de 2020, para os países em desenvolvimento, e pôr o Fundo Verde para o clima em funcionamento	não se aplica ao Brasil, porque é compromisso dos países desenvolvidos
	13.b	criar capacidade de planejamento e gestão do clima nos países menos desenvolvidos, com foco em mulheres, jovens e comunidades locais e marginalizadas	ampliar a cooperação internacional, em tecnologia e educação, com esses países

Fonte: Ipea, ODS 13, com o texto da ONU e o do Brasil lado a lado.
Como está o mundo
	Medida	Número	Fonte
	Temperatura média do planeta em 2025	1,44 °C acima da média de 1850-1900 (margem de 0,13 °C), um dos três anos mais quentes já medidos; média de 2023 a 2025: 1,48 °C	OMM, 14/1/2026
	Mortes por desastres	41.023 por ano em média de 2015 a 2024, contra 88.185 de 2005 a 2014	ONU, Relatório dos ODS 2026, ODS 13 (PDF)
	Pessoas atingidas por desastres	123 milhões por ano em média de 2015 a 2024; a taxa por habitante dobrou em relação a 2005-2014	ONU
	Países com estratégia nacional de redução de risco de desastres	141 em 2025 (72% do mundo); eram 56 em 2015	ONU

Os Estados Unidos saíram duas vezes do Acordo de Paris. A primeira saída foi anunciada em 2017, valeu em novembro de 2020, e o país voltou em 19/2/2021 (Columbia Law School, Sabin Center). A segunda foi anunciada em 20/1/2025, notificada à ONU uma semana depois e valeu a partir de 27/1/2026 (E&E News, 27/1/2026).
Como está o Brasil
	Medida	Número	Fonte
	Emissões líquidas de gases de efeito estufa (descontado o que as florestas absorvem)	1,41 bilhão de t de CO₂ equivalente em 2025, 9% a menos que em 2024, o menor nível desde 2012	SEEG, pelo Jornal do Brasil (21/10/2026)
	Emissões brutas	2,06 bilhões de t de CO₂ equivalente em 2025, 6% a menos que em 2024	SEEG
	Mudança de uso da terra (sobretudo desmatamento)	39% das emissões brutas em 2025	SEEG
	Primeira meta do Brasil no Acordo de Paris, para 2025	até 1,32 bilhão de t líquidas; o país ficou 85 milhões de t acima	SEEG
	Meta para 2035 (NDC entregue em novembro de 2024)	cortar de 59% a 67% das emissões líquidas em relação a 2005, para 850 milhões a 1,05 bilhão de t	CNN Brasil, 9/11/2024

O que são as metas de cada país está em Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), e o caso brasileiro em O Brasil no Acordo de Paris.
Você sabia?
Os onze anos de 2015 a 2025 foram os onze mais quentes já registrados, em todas as oito bases de dados de temperatura usadas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM, 14/1/2026).
Termos vizinhos
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Resumo: principais perguntas e respostas
O que é o ODS 13? O décimo terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.
 
 Quantas metas tem o ODS 13? Cinco: 13.1 (adaptação), 13.2 (clima nas políticas nacionais), 13.3 (educação), 13.a (US$ 100 bilhões por ano dos países desenvolvidos) e 13.b (capacidade nos países menos desenvolvidos).
 
 Quanto o planeta já esquentou? Em 2025, a temperatura média ficou 1,44 °C acima da de 1850-1900 (OMM).
 
 Qual é a meta climática do Brasil? Cortar de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, em relação a 2005. Em 2025, as emissões líquidas foram de 1,41 bilhão de toneladas (SEEG).
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